EDWARD FIERICH 


Doktor obojga prawv, 


c. k Radca Dworu, b. Profesor, Dziekan i Rektor Uniw. Jagiell., Kawaler orderu Franciszka Józefa, Cztonek nadzwyczajny Akad. Umiej,, 
h. Prezes Komisyi dla egzaminów rządowych, i t. d, itd, 


urodzony w roku 1817, po długich 1 ciężkich cierpieniach, zasnął w Panu dnia 
I3 Listopada 1590 roku. 


„oł 
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Przejęci głębokim żalem z powodu tak bolesnej i niepowetowanej straty, zona, syn i synowa 

zapraszają Krewnych, Kolegów Zmarłego, Przyjaciół, Znajomych, oraz pobożną Publiczność 

na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 38 przy ulicy Floryańskiej, w Niedzielę dnia 15 
Listopada b. r. o godz. 3 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


